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EXTRAIT 


En date du 4 juin 2015, Pfizer Holding France SCA a cede toutes les 9.025.921 parts qu’elle detient dans 
la societe a Pfizer Luxembourg Global Holdings S.a r.l., une societe a responsabilite limitee constitute 
selon les lois de Luxembourg, ayant son siege social au 51, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, et 
immatriculee aupres du Registre de Commerce et des Societes de Luxembourg sous le numero B 165901. 

Par consequent, les nouveaux associes de la societe sont : 

Pfizer Luxembourg Global Holdings S.a r.l., et 
Pharmacia LLC 



